HASTA YATAĞI NEDEN KULLANILIR? 

Hasta yatağı hasta insanlar için kullanılıyorsa bunu diğer yattığımız yataklardan elbette farklı 
özellikte olması gerekmektedir. Hasta yatağı neden kullanılır. Yatağa bağımlı hastalar ve uzun 
süreli tedavi olması gereken hastalar için kullanılan medikal üründür hasta yatağı. Adından da 
belli olduğu gibi hasta yatakları, eğer hastamız yatağa bağımlı, felçli veya daha farklı büyük sağlık 
sorunları varsa mutlaka medikal destekli özel üretilmiş bu yataklardan kullanması gerekir. 

Neden mi hasta yatağı kullanmalıyız? Hastanın rahatsızlığına göre; örneğin; yatağa bağımlı yaşlı 
bir hastanın hareketleri kısıtlı olacağından vücudunun dışında yatağın hareket ettirilmesi kas 
sistemine yardımcı olmasını sağlamaktadır. Bazı yataklar, havalı yatak (şişme yatak) model 
üretilmiş olmalarından dolayı yatağa bağımlı hastanın sağlığını bozacak veya vücudunda yatak 
yaraları dediğimiz bası yaralarının oluşmasını önlemesini sağlamaktadır. Bu yüzden 
kullanacağımız bu hasta yatakları hem anti bakteriyel hem sağlık açısından son teknoloji baz 
alınarak üretilmiştir. 

Neden Hasta Yatağı Kullanmalıyız 

Ayrıca hastanın diğer kullanacağı medikal ekipmanların da bu yataklara monte edilmesinden 
dolayı hastane dışında da evlerinde rahatça ve konforlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini 
sağlayacak yada tedavilerinin süresini kısaltmaya yardımcı olabilmektedir. Bunun yanı sıra hasta 
yatağı sadece yetişkinler için değil hasta çocuklar içinde üretilmektedir. Piyasada bulunan 
medikal firmaları tarafından ölçü ebat ve hastalığa göre olabilecek en etkin en tasarruflu hasta 
yataklarını da ürettiklerini söyleyebiliriz. 

Evinde tedavi olacak hastalar veya dediğimiz gibi yatağa bağımlı olan hastalarda bu yatakların bir 
çok özelliği bulunduğundan evlerde kullanılan yataklarla aynı olmayacağını söylemiştik. Fakat 
imalatçı ve satışını yapan firmalar ev ortamında kullanılacak bu yataklar için aynı ahşap 
görünümlü ve evlerde kullanılan yataklarla aynı ölçüde üretimini ve satışını yapmaktadırlar. 
Bununla birlikte hem hasta yakınları hem hastaya bakan (bakıcı-refakatçi) kişilerin de görevlerini 
kolaylaştıracak hastaya yük olmaktan da kurtaracaktır. 

Hasta yatağını kullanmakta ki öncelikli sebep; bildiğimiz yatakların kullanılması hastanın sağlığını 
önemli derecede olumlu etkilemesidir. Çok farklı şekilde kaliteli malzeme ile üretilen bu hasta 
yatakları hastaların ortopedik ve ya iskelet sistemine zarar vermeyecek şekilde de üretilmektedir. 
Yatağa bağımlı hastaların bir çoğunda olabilen bu rahatsızlıkların mutlaka hasta yatağına ihtiyacı 
olduğunu da göz ardı etmemeliyiz. Bu yüzden ailemizin, sevdiklerimizin her zaman sağlıklarına 
bir nebze katkımız olsun diye çabaladığımız da, onları mutlu görmek ve iyileşmelerine destek 
vermek, bizi de mutlu eder. Hasta yatağı deyip geçmemek gerekir. Olabilecek en iyi medikal 
malzemelerden biri olduğunu da unutmamalıyız. Çünkü hastanın konforu ve rahat yaşaması ne 
kadar sağlanırsa tedavi ve iyileşme süreci o kadar kısa olmaktadır. 



HASTA YATAĞI KİRALAMA EMEK SAĞLIK 


Emek sağlık firması, yıllarca var olduğu sağlık sektörüne her geçen gün yeni ürün ve yeni 
hizmetler sunmaya devam etmiştir. 20 yılı aşkın imalat ve satış konusunda kendini hem iç 
piyasada hem de dış piyasada ispatlamış firma, hasta ve hasta yakınlarını düşünerek satış 
dışında kiralama hizmeti de vermektedir. Kiralama hizmeti hasta yataklarında mevcuttur. Hasta 
yatağı kiralama hizmetini veren firma birçok çeşit de üretimini yapmakta kalite bazında en üst 
düzey de üretim sağlamaktadır. Sağlık sektörü sağlık bilincinde olan firmaların başında gelen 
emek sağlık firması, medikal sektörde kar marjını daha az tutarak sağlığa ve hastaya verdiği 
önemi burada vurgulamaktadır. 

Emek sağlık firması ürünlerini kendisi imal ettiği için birar-ge departmanı kurmuştur. Her geçen 
gün gelişen ve değişen teknolojiyi göz önünde bulundurarak Avrupa Birliği standartlarında hasta 
yataklarını ve diğer medikal ürünlerini de imal etmektedir. Kendi bünyesinde çalışan deneyimli 
personel ve teknik ekibiyle birçok il ve ilçeye ulaşan hizmetiyle hızlı teslimatla medikal firmalarının 
en başında yer almaktadır. Hasta ve hasta yakınlarının daha az maliyetle daha kaliteli hasta 
yatağını kullanabilmeleri için en konforlu ve uygun fiyatlı kaliteli hasta yatakları üretmektedir. 
Bununla birlikte hasta yatağı satışı dışında da hasta yatağı kiralama hizmetini de vererek hem 
hastalara hem de hasta yakınlarına büyük maliyetlerle uğraşmalarını önlemektedir. 

Hasta yatakları kiralama servisi veren Emek sağlık firması, hızlı teslimat ve garantili ürün hizmeti 
vermektedir. Hasta yatağını istenilen özellik ve ölçüde kiralamak mümkün olacağından dolayı 
firma hem kalite hem de olabilecek en uygun fiyat politikasını hasta ve hasta yakınlarına 
sunmaktadır. Emek sağlık firmasının uzun yıllara dayanan ve özellikle imalatçı firma özelliğinden 
dolayı tercih edilebilen firmaların önünde gelmektedir. Bu yataklar en kaliteli malzeme ve 
ürünlerden imal edilerek ortopedik hijyenik ve anti bakteriyel olabilecek şekilde imal edilmektedir. 
Uzun süre tedavi görecek hastaların tedavileri bittikten sonra sadece kiralama hizmeti alarak geri 
iade edebilecekleri hem maliyet açısından hem de atıl bir eşya olmaktan kurtaracaktır. 

Emek sağlık firması, bir hastanın tam bir tedavi veya yaşam kalitesine en uygun standartlarda 
üretilen bu hasta yatakları, ihracatı da yapıldığı için bütün standartlara uyabilecek şekilde imal 
edilmektedir. Kiralanan yataklarda yine aynı özellikte olup, hem doğaya zarar verecek atıl 
malzeme ve de maddelerden sakınmış olunur. Hem sağlığa önem veren hem de doğaya önem 
veren emek sağlık firması hasta yatağı kiralama hizmetini de misyonuna katarak hasta ve hasta 









